
Municipal 

Residual 

Sewage Sludge 

Processed 

Medical Waste 

Construction 

WTE Ash 

Residue 

2018 

125,244.20 

162,912.20 

19,151.40 

0 

32,284.10 


0 

2017 

119,311.60 

134,503.70 

8,002.50 

0 

37,274.50 


8.1 

2016 

107,278.80 

24,994.70 

8,375.20 

0 

34,136.30 


0 

2015 

83,600.50 

181,614.10 

6,462.50 

0 

16,364.80 


0 

2014 

115,585.80 

65,094.90 

11,254.50 

0 

43,473.70 


0 

2013 

106,816.30 

101,213.10 

11,289.30 

0 

42,854.80 


0 

2012 

112,294.90 

177,582.70 

11,615.70 


49,720.10 


0 

2011 

105,442.00 

138,424.00 

13,756.70 


54,095.10 



2010 

68,440.20 

81,580.10 

4,381.80 


60,268.80 



2009 

49,189.00 

25,832.80 

3,629.50 


46,207.70 



2008 

77,027.00 

11,057.10 

4,054.40 


52,999.70 



2007 

109,457.70 

4,372.50 

3,513.30 


45,324.20 



2006 

95,335.40 

4,334.80 

4,071.70 


36,928.30 




































SOURCE: http://www.depgreenport.state.pa.us/powerbiproxy/powerbi/Public/DEP/WM/PBI/Solid_Waste_Disposa 




Asbestos 

Total 

Pet Residual 

565.7 

340,157.00 

48% 

529.8 

299,630.00 

45% 

439 

175,224.00 

14% 

788.2 

288,830.10 

63% 

745.8 

236,154.70 

28% 

516.7 

262,690.20 

39% 

2,401.60 

353,615.00 

50% 

460.6 

312,178.40 

44% 

2,320.80 

216,991.70 

38% 

2,208.70 

127,067.70 

20% 

6,607.20 

151,745.40 

7% 

17,048.30 

179,716.00 

2% 

265.2 

140,935.40 

3% 













tljnformation 






